BIOS: Código de pitidos (Award, AMI y Phoenix) 
Publicado el octubre 7, 2007 por jxxx 

Siempre es muy útil tener esto a mano. ¿Verdad? 

Aquí tienes los códigos de pitidos de la BIOS Award, BIOS AMI y BIOS Phoenix 
Nomenclatura: 

* -> pitido corto. 

- -> pitido largo 


BIOS Award 

Tono continuo Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocidos 
Pitidos constantes La placa base recibe una tensión demasiado baja 
Tono de sirena La temperatura o la tensión de alimentación de la placa base o el procesador sondemasiado elevados (defecto en la fuente 
de alimentación o en el ventilador) 

1 - Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

1-, 1 + Placa base defectuosa 

1 -,2* Tarjeta gráfica defectuosa o mal conectada 

1 -,3 + Teclado o tarjeta gráfica no reconocidos 

3 - Teclado no reconocido o placa base defectuosa 

1- agudo. 1 - grave La tensión del procesador es incorrecta 


BIOS AMI 

Tono continuo Defecto en la fuente de alimentacion 
1 + Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

2 + Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

2+. 1 - Tarjeta gráfica mal conectada 

2+,2- Tarjeta gráfica o placa base defectuosas 

3 + Memoria RAM defectuosa o mal conectada 
3+,3-,3*+ Memoria RAM defectuosa o mal conectada 
4 + Memoria RAM defectuosa o pila de la placa base agotada 
5 e Procesador defectuoso 

6 + Placa base defectuosa 

7 + Frecuencia de procesador incorrecta o procesador defectuoso 
8 + Tarjeta gráfica defectuosa o mal conectada 

9 + Placa base defectuosa (fallo de la BIOS) 

10+ Placa base defectuosa (fallo de la BIOS) 

11 + Placa base defectuosa (fallo de la cache L2) 
1-,1 + Placa base defectuosa 

1 -,2+ Tarjeta gráfica defectuosa o mal conectada 

1 -,3+* Monitor no reconocido o placa base defectuosa 
1 -, 4 + Placa base defectuosa 

1 -, 5 + Procesador defectuoso 

1 -,6* Teclado no reconocido o placa base defectuosa 
1 -,7+* Placa base defectuosa 

1 -8+ Placa base defectuosa 

1- agudo. 1 - grave Procesador defectuoso 


BIOS Phoenix 

Tono continuo El procesador está sobrecalentado (el ventilador no funciona) 

1 +, 1 +,3+ BIOS defectuosa o pila de la placa base agotada 

1 +, 1 +,4+ BIOS defectuosa o pila de la placa base agotada 

1 +, 2 +, n* + Placa madre defectuosa 

1 +,3 +, 1 + Memoria RAM defectuosa o mal conectada. placa base defectuosa 
1 +,3 +,2+ Memoria RAM de tipo incorrecto 

1 +,3+,3+ Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

1 +,3+,4+ Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

1 +. 4 +, n* «€. Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

2 +,1 +, n* . Memoria RAM defectuosa o mal conectada 

3 +.1+,n*+ Placa base defectuosa 

3+»,2+,4+ Placa base defectuosa 

3+,3 +,4 + Tarjeta gráfica defectuosa 

3+,4+, 1 + Tarjeta gráfica defectuosa 

3 +.4+,2 + Tarjeta gráfica defectuosa o monitor no reconocido 

4 +, 2 +, n* e Placa base defectuosa 

4+,3 +, 1 + Memoria RAM defectuosa o mal conectada, placa base defectuosa 


